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Bulletin n° 24 


NUMERO SPECIAL 


Lutte contre te Dépérissement Bactérien du Pêcher 

Mesures collectives : 

La réduction du taux de population bactérienne dans une région donnée, donc des 
dégâts, passe par - t ' aAO^LcaLLon. de,-\ meAur&A Lndi^yj i^du.o-tLo.'S. pa tr JOl/S 
arborLcuCLeur^ . 

Mesures individuelles : 

CLL < 2 .- 0 . do -L w< 2 ,n-t être com/iCèted don-t -cn.ci-c-A.-6.o cLafc £e.-ô. . 


• PROPHYLAXIE : Arrachage et incinération des arbres morts ou dépérissants. 

# LUTTE CHIMIQUE : 4 -t raL.-temen.-t-o. cuprcgacd : - Bouillie bordelaise. 

- Oxychlorures . 

. Dose : 125 gr de cuivre par hl (nécessaire et suffisante) 

. 1er traitement : 25 Septembre (après récolte pour variétés 

et zones tardives) 

. Cadence : ÎO à 12 jours maximum 

. Nombre : 4 applications minimum 

Traiter si possible par beau temps vers le milieu de la journée 
sur un feuillage sec. 

0 CHOIX DES VARIETES : Ne plus planter les variétés classées très sensibles. 

Les tests de sensibilité variétale se poursuivent et la liste sera 
mise à jour chaque année. 

0 TAILLE : - Tailler le plus tard possible aux environs de la floraison. 

Commencer par les variétés les moins sensibles. 

- Désinfecter les outils de taille par trempage dans l'alcool à brûler entre 
chaque arbre. 

[TF NON-RESPECT DE L'UNE DE CES MESURES CONDUIT A L ECHEC / 

Premier avis de traitement : 

Dès le 25 Septembre effectuer le premier traitement à 125 gr de cuivre à l'hl. 

Soit par hl d'eau : 625 gr d'une spécialité de Bouillie bordelaise à 20 % 

ou 250 gr d'une spécialité d 'Oxychlorure à 50 %. 


L'INGENIEUR EN CHEF D'AGRONOMIE, Chef de la Circonscription Rhône-Alpes : R. GIREAU. 
Poste détaché de VALENCE. 



Arboriculteurs ! Le dépérissement bactérien est une REALITE 


Il peut détruire complètement 


Verger de Redwing détruit par le Dépérissement Bactérien 


ou partiellement votre 


Arbre atteint par la maladie 


mais vous 


4 traitements au cuivre peuvent faire 


la différence 


Verger expérimental : à gauche Témoin non traité 

à droite parcelle traitée 4 fois au cuivre a 125 g/hl. 


HATEZ vous , H est temps de faire le 1 er TRAITEMENT 




